
m FUJIFILM 

保証書 



製品名 nexia 30 

ご購入年月日 年 

月 

曰 

お名前 

様 TEL 



ご住所 



店名印 


Printed in Indonesia FGS-0 02111 -Ci-01 


製品保証規定 


1. 保証の内容 

ご購入後]年じ(内に万一この製品び故障したとさ 
は、この保証書を添えてご購入店または弊社ヴー 
ビスステーションにお届けください。無料で修理 
いたします。 

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費巧は、お 
客様にてご負担願います。また、お買い上げ店と 
弊社間の運賃諸掛かりにつさましては、通苗の輸 
送方法と異なる方法をとつた場合（定期便し U 外を使 
用した場合)は一部ご負担いただく場合びあります。 

2. 次の場合は保証期間内でち上記1 . の保証規定は適 
用されません（修理巧能の場をは有料で修理をお引 
き受けします)。 

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のな 
いをの。 

□.イ呆証書にご購入年月曰、販売店名び記入されて 
いない場合、または記載事項を訂正された場合。 
八.富±フイルムサービスステーションじ(外で分辭、 
修理されたちの。 

二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 
ホ.お取扱上の不を意（使用説明書しソ外の誤操作、落 


下、衝撃、水掛かり、砂•おの付着、カメラ内 
部への水•砂-おの入り込みなど)、巧管上の不 
備（高温を湿やナフタ U ン、しよラのラの入っ 
た場所での保管)、お手入れの不備（かび発生な 
ど）により生じた故障。 

へ.本体に付帯している付属品類（ストラップなど） 
および消耗品（電池類など)。 

卜.前記しソ外で弊社の責に帰すことのでさない原因 
により生じた故障。 

チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依 
頼されたちの。 

3.本製品に対する保証は前記の範囲に限5れます。 
本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用、撮影によって得るであろラ利益の損失、 
精神的な損害など）の補償には応じかねます。 

4 .本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

■ごを意 

1.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約 
束するをので、これによりお客様の法律上の権利 
を制限するをのではあ0ません。 

2 .本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明 
書、カタ□グなどに記載されている弊社営業所や 
サービスステーションにお問い合わせください。 


このよ 5 なとさは… 

■撮影中このようなときは… 

このよラなとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

カート IJ ッジび入ら 
ない。 

♦カート U ッジの使用状態 
マークを確認してくださ 
し、 ] の〇び白く表示され 
たカート U ッジを使用して 
いますか。 

•1 の〇び白く表示されたカート 

U ツジを使用してください。 

カート IJ ッジを入れ 
てカート I 」ッジぶた 
を閉めたび、フィル 
ムび進まない。 

♦シャッターボタンを巧しま 
したか。 

•シャツターボタンを押すとフイ 
ルムび]コマ目まで送られます。 

シャッターび切れな 
い。 

①レンズカバーは完全に開い 
ていますか。 

③フィルムを規定枚数撮り終 
ねつていませんか。 

① OPEN (電源 ON ) ボタンを再度 
巧して、レンズカバーを完全に 
開いて < ださい。 

③カート U ツジを取り出して、未 
使用のカート U ツジを入れて< 
ださい。 

フィルムび巻さ上び 
らない。 

♦スト□ボ発光 0 K ランプび 
消打していませんか。 

•新しい電池に交換してください。 

スト□ボび光らない。 

♦スト□ボ発光 0 K ランプび 
点滅していましたか。 

♦スト□ボ発光 0 K ランプび点滅 
するまでお待ち<ださい。点滅 
しない場合は、新しい電池に交 
換してください。 

カート IJ ッジぶたび 
開けられない。 

♦撮影途中のカートリッジを 
取り出そラとしていません 
か。 

♦フイルムをすベて撮影してくだ 
さい。その後、モーターの回転 
び止まってからカート U ツジを 
取り出してください。 

■プリントがこのようなとさは… 

このよラなとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

画面びぼんやりして 
いる。 

① 0.9 m より近づいて撮影し 
ませんでしたか。 

② レンズび巧れていませんか。 

③ カメラのブレではありませ 
んか。 

① 0.9 m 必上離れて撮影してくだ 
さい。 

③レンズをきれいにしてください。 
③カメラをしっかりと構え、シャッ 
ターボタンを静かに巧してくだ 
さい。 

画面び暗い。 

①暗い場所のスト□ボ撮影で、 
被写体び遠すざませんでし 
たか。 

③スト□ボ撮影時にスト□ボ 
発光部に指び掛かっていま 
せんでしたか。 

① 規定の撮影距離で撮影して < だ 
さしバフイルム感度によりスト □ 
ボ撮影距離び異なります)。 

② スト□ボ発光部に指を掛けない 
で < ださい。 


アフターサービスについて 


お手持ちの製品び故障した場合には、次の要領 
で修理させていたださます。ご購入店または冨 
±フイルムサービスステーシヨンに直接お申し 
出ください。それ m がの責は、ご容赦いただき 
ます。 

なお、保証、使い方などのご不明の点につきま 
してち、裏面記載のお近くの弊社営業所やヴー 
ビスステーシヨンをご利用<ださい。 

•無料修理 

故障した製品についてはご購入年月曰、販売 
店名の記入された、ご購入曰より1年け内の 
保証書び添付されている場合には、保証書に 
記載されている内容の範囲内で、無料修理さ 
せていたださます。 

* 詳しくは、保証書に記載されている製品保 
証規定をご覧ください。 


•有料修理 

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料と 

なります。保証期間内であってち、下記のよ 

ラな場合はすべて有料となります。また運賃 

諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 

1 . 修理ご依頼の際、保証書の提示または添 
付のないちの。 

2. 保証書にご購入年月日、販売店名び記入 
されていない場合、または記載事項び訂 
正された場合。 

3 .冨±フイルム サービスステーシヨ ンじ(外 
で分解、修理されたもの。 

4. 火災、地震、風水害などの天災による損 
害、故障。 

5. お取扱上の不注意（使用説明書切外の誤 
操作、落下、衝撃、水掛かり、砂、おの 
付着、カメラ内部への水•砂-ミ尼の入り 


込みなど)、保管上の不備（高温多湿やナ 
フタリン、しよラのラの入った場所での 
保管）、お手入れの不備（かび発生など） 
により生じた故障。 

日.前記外で弊社の責に帰すことのでさな 
い原因により生じた故障。 

7.各部点検、精密検査、分解掃除などを特 
別に依頼されたちの。 

•修理不能 

浸（冠）水、強度の衝撃、その他で損傷びひ 
どく、故障前の性能に復元できないと思われ 
るちの、および部品の手当び困難なちのなど 
は修理でさない場合ちありますので、お近く 
の冨±フイルムサービスステー シヨ ンにお問 
い合わせください。 


•修理部品の保有期間 

この製品の補修用部品は、己年を目安に保有 
しておりますので、この期間中は原則として 
修理をお引さ受けいたします。 

なお、部品保有期間終了後でち修理でさる場 
合ちありますので、詳しくはご購入店かお近 
くの富±フイルムサービスステー シヨ ンにお 
問い合わせください。 

• 修理ご依頼に際してのごを意 

1 . 保証規定による修理をお申し出になる場 
合には、必ず保証書を添えてください。 

2. ご購入店や富±フイルムサービスステー 
シヨンで、ご指定の修理箇所、故障内容 
を詳しくご説明ください。故障の状態に 
よっては、事故となったフィルムなどを 
添えてくださると修理作業の参考になり 


安全にご使用いただくために 


• この製品および付属品は、写真撮影外の目的に使用しないでください。 

•製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご 
使用ください。 

• この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


A 警告 

么注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容をおしています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性び想定される内容、お 
よび物的損害のみの発生び想定される内容を 
术しています。 


么警告 

絶対に分解しないでください。感電の恐れびあります。 


^ 落下などにより内部び露出したとさは、絶対に触れないでください。高圧回路 
びあり感電する恐れびあります。 

^カメラ（電池）び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、た 
だちに電池を取り出して<ださい。発火ややけどの恐れびあります（電池を取り 
出す際、やけどには十分ごま意ください)。 

(\)スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響する 
一 ことびあります。特に乳幼児を撮影するとさは気をつけてください。 

Jk カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったときは、 
ただちに電池を取り出して<ださい。発熱-発乂の恐れびあります。 

/ k 引乂性の高いガスび充満している場所や、ガソ U ン、ベンジン、シンナーなどの 
近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火-やけどの恐れびあります。 

/!\カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤ってスト 
ラップを首に巻さ付けると、窒息する恐れびあります。 

/ k 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 
破裂の恐れびあります。 

^指定 iU 外の電池を使わないで < ださい。発熱•発火の恐れびあります。 

A 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飲み込 
む恐れびあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてく 
ださい。 


A 注意 

カメラをめらしたり、めれた手で触ったりしないでください。感電の原因とな 
ることびあります。 

/!\自転車や自動車•列車などを運転している人に向けて、スト□ボ発光撮影をし 
ないでください。交通事故などの原因となることびあります。 

/ K 電池の@0を誤って装てんしないよラにごを意<ださい。電池の破裂、液ちれ 
により、発火、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 


C€ 


このマークは、安全性、衛生、環境及び消費ち保護に関する EU (欧州 
連合）の要求事項を、製品が満足していることを証明するちのです。 

に E とはヨー□ッパ認定に onformi お Europeenne) の略） 


取扱上のお願い 


1 . カメラは精密機械ですから、水にめらしたり、落としたりしてショックを与えない 
で < ださい。 

①海辺や小雨の中などで使用するとさは、水び掛からないよラにごを意ください。 

また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。 

③カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因に 
なります。また、振動び加わるところ（自動車のトランクなど）に放置しないでく 
ださい。 

2. 長時間お使いにならないとさは、高温-多湿-有害ガス（タンスの中のナフタリン、 
しようのう他）-ホコ U などの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ 
さい。 

3. 閉めさった自動車の中などに長時間放置しないでください。 

4. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込み 
されることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、 X 線検査でカブ U など 
の影響び出る場合びあります。 

日.レンズ、ファインダーなどび巧れたら、ブ□アーブラシでホコ U を仏い、柔らかい 
布で軽くみきとってください。それでも取れないときは、富±フイルムのレンズク 
U —ニングペーパーにレンズク U —ニング U キッドを少量つけて、軽<みいてくだ 
さい。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。 

日.このカメラの使用温度範囲は一] 0む〜+40むです。 

7.寒冷地では電池の性能び低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてか 
らご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能び回復 
します。 


ミな仕様 


使用フィルム 
画面サイズ 
プリントタイプ 
レンズ 
ファインダー 
撮影距離 


1 X 240 カート U ツジフイルム 
1 6.7 mm X 30.2 mm 
C / H / P 切り誓え式 

フジノンレンズ2群2枚構成 f 二 23 mm 1: 8 

逆ガ U レオ式ファインダー 0.48 倍 C / H / P マスク切り替え式 

0.9 m 〜〇〇 


ソヤツター 

露光調節 
フイルム装てん 

フィルム給送 
スト□ボ 


フイルムカウンター 
データ記録 
電 源 

その他 

大ささ.重さ 


機械式シャッター （1 / I 2已砂固定） 

固定 

ワンタッチド□ップイン□-ディング方式セーフティ□ック機能付き 

機械式誤装てん防止機能 

電動式自動巻さ上げ自動巻さ戻し 

内蔵型スト□ボ（常時発光）充電時間：約6砂 

スト□ボ発光 0 K ランプスト□ボ発光停止 

赤目軽減モード付き（シャッターボタン半押しで LED によるプ U 照射） 
順算式フィルム走行表示兼用、巻さ戻しに連動して復元 
光学式記録ち式各コマごとに記録プ1」ントタイプ 
単4形アルカ U 乾電池2本 

レンズカノ く一開でシャッター安全 □ ックおよび充電安全□ック 
プッシュオープン式スライドバ U ア 

1 ]3.0 mmx 日1.已 mmx 39.0 mm (突起部除く） ]2已邑（電池別） 


* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 


ます。 

3.修理箇所のご指定びないとさは、弊社で 
は各部点検をはじめ品質、性能上必要と 
思われるすべての箇所を修理しますの 
で、料金び高くなることびあります。 

4 .修理料金び高く見込まれる修理のとさは 
「0000円け上は連絡してほしい」と金 
額をご指定ください。ご指定のないとさ 
は3,000円ソ内の料金で修理完了する場 
合は修理をすすめさせていたださます。 

已.修理に関係のない付属品類は、紛失など 
の事故を避けるため、修理品から取り外 
してお手ちとに保管してください。 

目.修理のために製品を郵送される場合は、 
ご購入時の外箱などに入れてしっかり包 
装し、必ず書留ル包でお送りください。 

7.修理期間は故障内容により多少違います 


び、厳重な調整検査を行いますので、普 
通修理品の場台は冨±フイルムサービス 
ステーションで、お預かりしてから通常 
7〜10曰位をご予定ください。 

•海外旅行中の故障 

海外旅行中に故障した場合は、ミ毎外各地の冨 
±フイルムミ毎外支店または各国の冨±フイル 
ム代理店をご利用<ださい。富±フイルム海 
か支店、代理店の所在地一覧表はお近< の冨 
±フイルム サービスステーションに おたずね 
ください。なお、海外での修理は対応でをな 
い場合びありますので、あらかじめご了承く 
ださい。 


呵 FUJIFILM 


富±写真フイルム株式会社 


参本製品じついてのお問い含わせは… 

富±フイルム化頓営業所 
富±フイルム仙台営業所 
富±フイルムま京販売部 
富±フイルムを古屋営業戸斤 
富±フイルム大阪支な 
富±フイルム広島営業所 
富±フイルム福岡営業所 
♦修理の受付は… 

化幌：富±フイルムサービスステーシ S 
仙台：富±フイルムサービスステーシ S 
ま京：富±フイルムサービスステーシ S 
富±フォトサロン-ま京 
新 '渴：富±フイルムサービスステーシ S 
金巧：富±フイルムサービスステーシ S 
静岡：富±フイルムサービスステーシ S 
名古屋：富±フイルムサービスステーシ S 
大阪：富±フイルムサービスステーシ S 
富±フォトサロン-大阪 
高松：富±フイルムサービスステーシ S 
広島：富±フイルムサービスステーシ S 
福岡：富±フイルムサービスステーシ S 
鹿児島：富±フイルムサービスステーシ S 


干060-0002化幌巿中央区化2条西 4-2 ホし頓=井ビル別館 
干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生をタワービル 
干 106-8620 ま京都港区西麻ホ 2-26-30 
干 460-0008 を古屋ホ中区栄 2-10-1 9を古屋商工会議所ビル 
干541 -0051 大阪巿中央区備後町 'S-S-ll 

干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター 
干81 2-001 8福岡ホ博を区住吉 3-1-1 


干060 -0002 化幌巿中央区化2条西 4-2 化頓=井ビル別館 
干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生をタワービル 
干 105-0022 ま京都港区あ岸 1-9-1 5たちビル 
干 104-0061 ま京都中央区銀座 5-1 銀座ファイブ 
干951 -8067 巧渴巿本町通7番町1153本町通ビル 
干 920-0864 をお巿高岡町 1-39 住ち生ををボ高岡町ビル 
干 420-0859 詩岡巿栄町 1-5 殖産ビル 
干 460-0008 を古屋ホ中区栄 1-12-19 
干541 -0051 大阪巿中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル 
干 530-0001 大阪巿北区梅田 1-9-20 大阪マルビル 
干 760-0015 高松巿紫雲町 3-1 香西第2マンション 
干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター 
干81 2-001 8福岡巿博多区住吉 3-1-1 
干 892-0838 お児島ホ巧屋敷町16公社ビル 


TEL (011 )241-71 64 
TEL (022) 265-2121 
TEL (03) 3406-2387 
TEL (052) 203-5262 
TEL (06) 6205-6421 
TEL (082) 256-331 1 
TEL (092) 281-0232 


TEL (011 )222-3973 
TEL (022) 265-2149 
TEL (03) 3436-1 315 
TEL (03) 3571 -9411 
TEL (025) 223-7731 
TEL (076) 263-3466 
TEL (054) 255-2465 
TEL (052) 202-1851 
TEL (06) 6260-0915 
TEL (06) 6346-0222 
TEL (087) 834-8355 
TEL (082) 256-351 1 
TEL (092) 281 -48 的 
TEL (099) 226-2515 


《±曜、日曜、祝日、年モ年始はイ木業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。 

•まを；富±フイルムサービスステーシヨンは、通常の±曜日（祝日、年モ年始、夏期休暇に(か）は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。 
■富±フォトサロン•ま京、大阪は受け渡し業務のみです。 


♦富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9 : 30〜午後5 : 00) TEL (03) 3406-2981 




























































市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。 
携帯電話、 PHS 用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。 




2. 電池を入れます 


■使用する電池 

★単4形アルカリ乾電池2本 

〇電池ぶたを開けます。 

©表示に従って、電池を入れます。 
©電池ぶたを閉めます。 


* 電池ぶたに無理な力を加えないで<ださい。 

* 必ず2本とち新しい、同じ銘柄-種類のちのを使用してください。 

* Ni - Cd 電池は使用しないでください。 

* アルカリ乾電池では約170コマ撮影でさます（当社試験条件による）。 

* 旅行や、たくさん写真を撮られるとさは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。 

特に海外では地域によっては電池の入手び困難な場合びあります。 

* 気温びおいとさには、電池の性能びお下します。電池をポケットの中などで温めてからお使 
いください。 

* スト□ボ発光 0 K ランプび点滅するまでに20秒け上かかる場合は、電池を交換してください。 



. 電源 ON 



OPEN (電源 ON) ボタンを押して電源 
を入れます。 

豚スト□ボ発光日 K ランプび起き上びります。 

* カートリツジび入っていない場合はスト □ 
ボは充電されません。 

* カート1」ツジび入っていてち、フイルムカ 
ウンターび" S " の場合はスト□ボは充電され 
ません。 


4. 電源 OFF 



CL 日 SE (電源曰 FF) レバーをスライド 
させると電源が切れます。 

陪スト□ボ発光 0 K ランプが収納されます。 


電源 ON のまま放置すると、電池び消耗し 
ます。撮影しないとさは必ず電源を切って 
ください。 


日-カートリッジフイルムを入れます 



み PS では1 

1X240 力ートリツジフィルム（じ(後力一 
トリ ツジ） を使用します。 


カート1」ッジに1の〇び白く表示されてい 
ることを確認してください。 DS 3 □び白く 
なっているカートリッジでは撮影でさませ 
ん（機械式誤装てん防止機能)。 



フイルムカウンターに" S" が表示され 
ていることを確認します。 


* " S " び表示されていないときは力ート U ッ 
ジび入っています。 



〇カートリツジぶた開放レバーをスラ 
イドします。 

©カートリツジぶたを開さます。 

* 撮影途中のカート1」ツジび装てんされてい 
る場合、カート1」ツジぶたを開放でさませ 
ん（セーフテイ□ツク機能)。 

* カート1」ツジぶたに無理な力を加えないで 
<ださい。 



〇カートリッジを落とし込みます。 
©カートリツジぶたを閉めます。 


* フイルム感度によりスト□ボ撮影距離び異 
なります。 


フイルム感度を記録することをおすすめし 
ます。 



電源を入れ、シャッターボタンを巧し 
ます。 

陪フイルムび自動的に送られ、フイルムカウ 
ンターび" 1" になります。 


新しいカート1」ツジを入れた後、この操作 
を必ず行ってください。 


6. プリントタイプの切り替え 



み PS では I 

3つのプリントタイプに/ H/P) を切 
り曾えることができます。 

プリントタイプ切り曾えつまみで、プ 
リントタイプを切り督えます。 



プリントタイプを切り曾えると撮影範 
囲 フレームが 切り督わります。 



プリントタイプが撮影ごとにフィルムに記録され、上図範囲びプリントされます。 
また、どのプリントタイプで撮影してちフィルムに写るサイズは一定 
(1 目. 7mmx 30.2 mm) のため、焼き増し時にプリントタイプを変更することが 
でさます。 


C タイプに：3) H タイプ （9:16) P タイプ （1:3) 




8. スト□ボ発光停止 



スト□ボ発光日 K ランプを巧し下げた 
まま、撮影してください。 


* スト□ボ発光 0 K ランプを完全に巧し下げな 
いと、スト□ボび発光することびあります。 


9. 赤目軽減撮影 



〇約1秒間シヤツターボタンを半押しし 
ます。 

陪赤目軽減ランプが点なします。 

©その後、シャッターを切ります。 


♦赤目現象について ♦ 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した 
場合、目びホく写ることびあります。 
これは、スト□ボの光び目の中で反射 
することにより起こる現象です。赤目 
を起こりにくくするためには、赤目軽 
減撮影をすると共に、 

♦撮られる人にカメラのちに視線 
を向けてちらラ 
•なるべく近づいて撮影する 
などするとより効果的です。 


10. カートリッジを取り出します 


最後の1コマを撮り終わると、フイルムが自動的に巻さ戻されます。 

* 撮影途中でカート U ツジを取り出すことはでさません。 

* 途中でカート U ツジを取り出すには、スト□ボ発光 0 K ランプを押し下げてレンズ部を 
手で覆いなびら、フイルムび終わるまでシャッターを切ります。 


必ずモーターび止まったことを確認してください。モーターび止まる前にカート U ツジぶた 
を開けよラとすると、カメラび故障したり、フイルムび感光する恐れびあります。 




〇カー トリッジぶた開放レバーをスラ 
イドします。 

©カートリッジぶたを開さます。 
©カートリッジを取り出します。 

陪力ートリッジに3の S3( 撮影済み）び白く表 
示されます。 

* カート U ツジぶたに無理な力を加えないで 
<ださい。 


カート U ツジを取り出さず、そのままカート U ツジぶたを閉めないでください。二重露光と 
なる恐れびあります。 















































































































































































































































